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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 
TENDER NOTICES 


No. si /10786/2009 . 

Scaled tenders in the prescribed forms are invited for the supply of 
Medical College Hospital, Kozhikode . 
Sl . No . Tender Number and Name of Item with Estimated value 


- 5th January 2010 . 
the following items to 


S1 1 0786/2009 - 2 , C . G . Monitor: - - Rs. 2 ,40,000 
| S1/10787:2004 - Ophthalmoscope - Rs. 50,000 
SI107882009 - Drip Infusion pump - Rs . 30, 000 

si,113782009 - Gastroscope: - Rs. 10 , 00 ,000 
Superscription Tender No . should be specifically noted as Si/ 10786 /2009 . 
EMD - 1 % . 
Cost of tender form -- Rs. 563 for Sl. No. 1, Rs. 450 for Sl. Nos. 2 , 3 and Rs. 1,688 for 
- Sl. No. 4 . 
Date and time of closs of sale of tender forms - 18- 2- 2010 , 3 p . m . 
Date and time of receipt of tender form - 19 - 2 -2010 , 5 p . m . 
Date and time of opening of tender - 20 - 2- 2010 , 11 a .m . 
Date upto which the rates are to be firms- 30 -6 - 2010 . 
Address of Officer from whom kender formas are to be obtained and to whom tenders as to be sent 

The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikodc- 8 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


|tsh 


കം നമ്പർ ടെണ്ടർ നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും അടങ്കൽ തുകയും 

എസ് 1/10786/2009 - ഇ , സി , ജി , മാണിമാർ രുപ 2, 40 , 000 
എസ്) / 10787/ 2009 -ഏഫ്താൽമോസ കോപ്പ് - പ 50, 000 
എസ°1 /10788/ 2009 - ഡിപ്പ ഇൻഷൻ പമ്പ്- രൂപ 80, 000 

എസ°1/11378/2009 - ഗ്യാസംq6ാസ്കോപ്പ് - രൂപ 10, 00,000 
ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ എസ°1 /107362009 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചി 
രിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതവ്യം- 1 % . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ ) . ന രൂപ 563, കമനമ്പർ 2- നും 3 - നും രൂപ 450 , 
കമനമ്പർ 4- ന് രൂപ 1 , 688 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 18- 2- 2010 , 3 മണി, 
ഒടണം ! കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 19-2 - 2010 , 5 മണി. 

ർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20- 2-2010 , 11 മണി, 
ണറീൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കണ തീയതി - 90 -6-2010 , 

ണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം -സുപ് , മെഡിക്കൽ കോളജ 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 

2 ) 
No. Sl / 9820 / 2009 . 

- 12th Jan 2010 . 
Scaled tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Flame Photometer 
1 No . to Medical College Hospital, Kozhikode . 
Superscription Tender Number should 

be 
specifically noted as S1 / 9820 / 2009 . 

P . S . C - -- Rs . 15 , 000 . 
E . N . D . - 1 % . 

Price of tender form ( including ST only ) — 
Rs . 450 . 

Date and time of close of sale of tender forms — 
24- 2 -200, 3 p . m . 

Date and time for 
25 - 2 -200, 

receipt of tender 
5 p . m . 
Date and time for opening of tender - - 27 - 2 - 2010 , 
- 1 1 a . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31 - 6 -2010 . 

Address of Officer from whom tender forms are 

obtained and whom tenders are to be scat 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode . 

കഴിടം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപതി 
യില ഫ°ളെയിം ഫോട്ടോമിററൽ - 1 എണ്ണം സ 

തിനെ നിശിത ഫാമിൽ സം 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ടെർ അയ°യാക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ഉട 
നമ്പർ എസ 19820200 

- വ്യക്തമായി 
ാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക75 , 000 രൂപ . 
നിരതദവും - 1 % . 
ടെണ്ടാിൻ ഹe ടാകസം അടക്കം) - - രൂപ 450 . 

മെണ്ടർ ഫാം പിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവം - 24 - 2 - 2010 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
25 - 2 - 2010 , 5 മണി. 

തുറക്കുന്ന - തീയതിയും സമയവും 
27- 2 - 2010 , 11 മണി. 

ടെണ്ടിൽ പറയുന്ന - നിരക്കുകൾ ( പാബല്യത്തി 
ചിരിണ്ട അവസാന തീയതി 31 - 6 - 2010 . 
ടെണ്ടർ 

ഫോം . . കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കുള്ളതുമായ 

മേൽവിലാസം - -സുഫണ്ട്, 
ഡിക്കൽ കോളേജർ ആശുപതി. കോഴിക്കുക . 
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தைலம் 


Medical College 
Hospital , Kozhikode . 


Super Sendent. 


